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Gela pose, le diametre de Fouverture du re"flecteur 6tant de 65o
millimetres, il en r6sulte que le parametre BC doit avoir /i72mm,3 de
longueur; que la distance AF, du fond du miroir au foyer, doit etre
de i i8mm, i; celle FE, du foyer au plan de Fouverture, de i*o5ram, 6,
et,par consequent, Ja profondeur totale du miroir doit etre de 223mm,y.

II r^sulte de ces dimensions du re"fiecteur que sa surface, supposed
d^velopp^e^sur un plan, aurait o,&58a en metres carr^s.

Paris, le 19 avril 1830.

A. FRESTNEL.aussi grande dimension qu'on pourra le d6sirer, en se
